WLADYSLAW MIEROSZEWSKI 


urodzony w roku 1826, 


po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zakończył życie dnia 19 lipca 1886 roku. 


Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok we czwartek dnia 22 b. m. o godzinie 5 popołudniu, z do- 
mu pod Nr. 18 przy ulicy Wielopole wprost na cmentarz. 
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W drukarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana I. 13. 


